FRANCISZEK FREIBISZ 


subjekt chirurgiezny rodem z Kroacyi 


po krótkiéj a dolegliwéj chorobie opatrzony śś. Sakramentami. przeniósł się do wieczności d. 12 Sierpnia 1870 r. w 20-t6j 


wiośnie życia. 


W nieobecności Rodziców i familii, Koledzy zmarłego zapraszają Szanowną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z Szpitala s. Łazarza o 
godzinie 5-téj popołudniu wprost na cmentarz. 


Kraków, Drukarnia Uniwersytecka 1370 r. 


